530                                     Dreizelintes Capitel.
Wir sahen, dass die Spannungscurven der Gemische in ihrer Lage zur Druckaxe von der Zusammensetzung der Gemische abhangen, sie konnen mit wachsendem Procentgehalt immer holier iiber der Axe steigen, oder immer tiefer zur Axe herabsinken, oder erst steigen, dann sinken und urngekehrt, erst sinken, dann steigen. Demgemass unter-scheidet Konowalow zwei Falle: Gemische, welche kein Maximum oder Minimum fur ihre Spannungscurven haben. Diese brauchen kein Mischungsverhaltniss zu besitzen, bei dem ihre Zusammensetzung mit der ihres Dampfes ubereinstiinmt. Sie haben selbst bei gleichbleibender Temperatur iiberhaupt keine constante Spannung, well mit fortdauernder Yerdampfung die Zusammensetzung von Dampf und Flussigkeit sich standig andert; die Flussigkeit wird immer firmer, der Dampf immer reicher am fliichtigeren Bestandtheil, bis letzterer aus der Mischung ganz ausgetrieben ist. Der Dampf enthalt diesen Bestandtheil ganz, von dem anderen Bestandtheil einen Bruchtheil. Solche Gemische konnen auch keine constante Siedetemperatur besitzen.
Demgegeniiber haben Mischungen, welche ein Maximum oder Minimum der Spannkraft aufweisen, im Maximum oder Minimum constante Siedetemperatur, also besitzen bei ihnen die Dampfe bei diesem Maximum oder Minimum dieselbe Zusammensetzung wie die ilussige Mischung. Bei Wasser-Propylalkohol trifft das ein in der Zusammensetzung Wasser 23, Propylalkohol 77 Gewichtsprocente. Bei Butter-saure wies Konowalow selbst nach, dass eine Mischung mit 75 Proc. Wasser und 25 Proc. Saure eine constante Siedetemperatur von 99,8{> besass und einen Dampf aussandte, der ebenso zusaminengese.t.zt war wie die Flussigkeit. Mischungen aus Wasser und Butteraiiure haben ein Maximum der Spannkraft. Ein Minimum der Spannkraft wiesen, wie bemerkt, Mischungen aus Wasser und Ameisensiiure auf, und zwar bei 77,5 Proc. Saure, 22,5 Proc. Wasser. Eine solche Mischung besass demgemass auch constante Siedetemperatur. Die Lage des Druck-maximums oder Druckminimums wird, da die Concentration mit der Temperatur variirt, von der Temperatur abhangen. Ich luhre einige Beobachtungen, die Herr Schreinemakers !) an Mischungen von Wasser-Phenol gemacht hat, an, aus denen dieExistenz eines Maximums, dessen Aenderung mit wachsender Temperatur und die Gleich-heit der Zusammensetzung von Flussigkeit und Dampf bei diesem Maximum erhellt (siehe nebenstehende Tabelle).
Man sieht, wie der Dampfdruck mit wachsendem Gehalt der Mischung an Phenol erst ansteigt und dann langsam fallt. Zugleich steigt auch der Gehalt des Dampfes an Phenol an, und zwar im An-fange rascher als der der Flussigkeit, dann beginnt der Gehalt der Flussigkeit ihm nachzueilen, um ihn bald zu uberflugeln. Im Maximum des Druckes findet Gleichheit des Phenolgehalts im Dampf und
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